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THÈME : 

Roland Garros, l'enfer, le grand chelem passe par là, accrochez-vous! 
Coup droit, revers, passing shot, smash et lob, tous les coups du 
tennis en trois dimensions. 

Jouez à 2 joueurs ou contre l'ordinateur. 

Des matches passionnants et passionnés en perspective pour votre 
plus grand plaisir. 

COMMANDES : 

Vous contrôlez les déplacements de votre joueur à l'aide de 4 touches de 
direction : 

- joueur 1 : A (haut), Z (bas), X (gauche), C (droite), 

- joueur 2 : 4 (haut), 1 (bas), 2 (gauche), 3 (droite), 

et d'une touche ACTION utilisée pour le service, et pour frapper la balle en 
mode manuel : 

- joueur 1 : V 

- joueur 2 : 6 

• pour servir, lancez la balle en l'air en appuyant sur la touche ACTION. 
Frappez la balle en relâchant la touche. Vous pouvez orienter votre service 
avec les touches de direction. 

•en cours de jeu, vous disposez de 2 modes : 

• mode automatique : frappez la balle en venant placer le joueur devant elle, 

• mode manuel : pressez la touche ACTION pour frapper la balle. 

• pour smasher, attendez que la balle soit assez haute pour la frapper. 

Ce programme fonctionne également avec des joy-sticks ; 

CHARGEMENT : 

Pour charger le logiciel, faites : 

1) CTRL -I- ENTER (petite touche) 

2) PLAY 

3) le logiciel est lancé automatiquement. 


Chargement 664-6128 : 

1) Connectez votre mognéto 

2) 1 TAPE suivi de ENTER 

3) RUN suivi de ENTER 

4) Le logiciel est lancé automatiquement. 
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